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भाग - IV 
PART — IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग 
[कार्यालय उप निदेशक ( होमियोपैथी)/निवार्चन अधिकारी] 
[ बोर्ड ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसन, दिल्ली चुनाव 2018 ] 

अधिसूचना 


दिल्ली , 25 जून , 2018 


सं . एफ . 25 (2 ) / 89- H & FWIVol .II/ Pt. File/ 2286 . जैसा कि दिल्ली होम्योपैथिक अधिनयम 1956 की धारा 3 (2 )( अ ) 
भाग 8 के उपबंध एवं दिल्ली होम्योपैथिक ( संसोधन ) अधिनियम 1996 (दिल्ली अधिनियम संख्या 11 ) के अनुसार बोर्ड ऑफ 
होम्योपैथिक सिस्टम आफ मेडिसन के सदस्यो का चुनाव होना है । मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक चिकित्सकों की जानकारी के लिये 
यह अधिसूचित किया जाता है : 


1 . बोर्ड के चुने जाने वाले सदस्यो की संख्या चार है । 


2 . नामजदी पत्र के प्रपत्र रजिस्ट्रार, बोर्ड ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसन , चौथा तल , बी -विंग, जीपीओ भवन (विकास 

भवन - 2 ) सिविल लाइन्स , दिल्ली - 110054 से दिनांक 09 -07- 2018 से 20 -07- 2018 तक किसी भी कार्य दिवस को 
सांय 3 . 00 बजे से 5. 00 बजे के मध्य लिये जा सकते है । 


3 . नामजदी पत्र चुनाव अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा उनके कार्यालय में दिनाक 27 -07 - 2018 सांय 

3 . 00 बजे तक पहुंच जाने चाहिए । 
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4 . नामजदी पत्रो की जाँच चुनाव अधिकारी द्वारा दिनांक 27 - 07 - 2018 को सांय 3. 00 बजे उनके कार्यालय बोर्ड ऑफ 
होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसन, चौथा तल , बी -विंग, जीपीओ भवन (विकास भवन - 2) सिविल लाइन्स , दिल्ली-110054 
में की जाएगी । 


005 


5 . प्रत्याशी द्वारा नाम वापस लेने की अतिम तिथि 01- 08 - 2018 को सांय 3 .00 बजे से 5 . 00 बजे तक होगी । 
6 . डाक द्वारा मतपत्रो को प्राप्त करने की अतिम तिथि 07 -08- 2018 को सांय 5.00 बजे तक होगी । 


7 . ऐसा मतपत्र व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा चुनाव अधिकारी के पास 23 - 08 - 2018 को सांय 5. 00 बजे तक पहुंच जाने 

चाहिए । उपरोक्त तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले मतपत्रो को रदद कर दिया जायेगा । 


8. चुनाव यदि आवश्यक हुआ तो दिनांक 23 - 08 - 2018 को सुबह 10 . 00 बजे से सांय 5 .00 बजे तक कार्यालय , बोर्ड ऑफ 

होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसन , चौथा तल , बी -विंग, जीपीओ भवन (विकास भवन - 2 ) सिविल लाइन्स , दिल्ली - 110054 
में होंगे । मतो की जांच व गणना कार्यालय में उसी दिन मतदान समाप्त होने के तत्काल बाद की जायेगी । 


आदेश से , 


ह ./ 


(डॉ० मृदुला पाण्डेय ) 
उप निदेशक (होमियोपैथिक )/निर्वाचन अधिकारी 


DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

[OFFICE OF THE DEPUTY DIRECTOR ( H )/RETURNING OFFICER ] 
(BOARD OF HOMOEOPATHIC SYSTEM OF MEDICINE , DELHI ELECTION 2018 ) 


NOTIFICATION 
Delhi , the 25th June, 2018 


No . F. 25 ( 2 )/ 89 - H & FW/ Vol. II/ Pt . File/2286. - Whereas election of the members of the Board of 
Homoeopathic System of Medicine. Delhi is to be held in pursuance of the provisions of Section 3 ( 2 )( a ) read 
with Section 8 of the Delhi Homoeopathic Act 1956 as amended (Delhi Act no 11 of 1996 ). It is hereby 
notified for the general information of the Registered Homoeopathic Practitioners that: 


1. The number of members of the Board to be elected is FOUR . 


2 . 


Forms for the nomination papers may be obtained from the office of the Registrar, Board of 
Homoeopathic System of Medicine, 4 " Floor, GPO Building, B – Wing, Vikas Bhawan – II, Civil Lines , 
Delhi - 110054 on any working day between 3.00 PM to 5 .00 PM from 9th July, 2018 to 20th July , 2018 . 


3 . Nomination papers may be delivered to the Undersigned personally or send by post so as to reach in his 

office at Board of Homoeopathic System of Medicine, 4th Floor, GPO Building, B - Wing, Vikas 
Bhawan - II, Civil Lines, Delhi - 110054 upto 3 .00 PM on or before 27th July , 2018 . 


4 . Nomination papers will be taken up for scrutiny by the undersigned at 3.00 PM on 27th July , 2018 at 

Board of Homoeopathic System of Medicine, 4th Floor, GPO Building , B – Wing , Vikas Bhawan – II , 
Civil Lines, Delhi - 110054 . 


5 . Last date for withdrawal of nomination by a candidate shall be 1st August, 2018 between 3 .00 PM to 

5 . 00 PM. 


6 . The last date for submitting the request for postal ballot papers shall be 7th August, 2018 upto 5 .00 PM . 


7 . Last date for delivering of postal ballot papers by the voters either by personally or by post shall be on 

23rd August , 2018 upto 5 .00 PM . Ballot papers received after 5.00 PM on 23rd August, 2018 shall be 
rejected . 
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8 . The polling , if required for the election will be held on 23rd August, 2018 from , 10 .00 AM to 5 .00 PM at 

Board of Homoeopathic System of Medicine, 4th Floor , GPO Building , B – Wing, Vikas Bhawan – II, 
Civil Lines, Delhi - 110054 . The counting of votes will be taken up immediately after the poll is over at 
the same place . 


By Order, 

Sd ./ 


DR . MRIDULA PANDEY, Dy. Director (H )/ Returning Officer 
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